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Z Soru kagidma adimz, soyadmiz ve numaramz di§mda ba§ka higbir §ey yazmayimz. 
Z Smav siiresi 90 dakikadir. 


Soru 1: A§agidaki devrede, A-B noktasmdan bakildigmda, Rn Norton direncini hesaplaymiz. Devreye V s =10 V’luk bir gerilim 
kaynagi baglanmi§ ve devrede sirasiyla Ri=100 Q, R2=100 Q, R3=100 Q, R4=300 Q, Rs=300 Q, R6=25 Q, R7=100 £2 ve Rl=100 
Q’luk direngler kullamlmi§tir. (33 p) 



Soru 2: A§agidaki devrenin, A-B noktasmdan bakildigmda, Thevenin e§deger devresini elde ediniz. Buna gore Rl=100 Q’luk yiik 
direnci iizerinden gegen akimi hesaplaymiz ve akimmin aki§ yoniinii belirtiniz. Devrenin giri§ine V s =4.5 V’luk bir gerilim kaynagi 
baglanmi§ ve devrede sirasiyla Ri=100 Q, R2=100 £2, R3=150 Q ve R4=300 Q’luk direngler kullamlmi§tir. (34 p) 



Soru 3: Yukandaki devrenin, A-B noktasmdan bakildigmda, Norton e§deger devresini elde ediniz ve buna gore Rl=100 Q’luk yiik 
direnci iizerindeki gerilim dii§iimiinii hesaplaymiz. (33 p) 
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C.l) A-B noktasmdan bakildigmda, bu iki nokta arasmdaki diren9 elemani devreden gikartilir, gerilim kaynagi kisa devre yapilir ve ilgili 
devreden e§deger diren9 elde edilir: Rn=100 Ohm 


C.2) Devrenin Thevenin e§degeri a§agidaki gibi elde edilir. Akim B noktasmdan A noktasma dogru akar. 
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C.3) Devrenin Norton e§degeri a§agidaki gibi elde edilir. 
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